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Description: Cargo Wall Protector D3879-3 
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Inspection Dwg: D3879 Rev: B SS al Page 1 of 1 


FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


rawing Tolerance Method of Comments 
Dimension Inspection 


21.00 +/-0.030 


Actual 


Dimension 


Measured by: Po Audited by: leo nal Preliminary Approval: f 


| Date [Change > > O 
09.10.16 
| B_ | 10.06.07 | Dimension 21.00 was 12.00 
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